
ROSA BANKSIjE. 

/ 

R. Inermis, Icevis, glabra, fructibus globosis; foliolis ternatis 
pinnatisque, nitidis; stipulis setaceis distinctis. Ait. , Kew., Ed. 
altera, 3 , p. 25g. 

LE ROSIER DE LADY BANKS. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau rameux, rampant et susceptible de s’élever á une 
grande hauteur lorsqu’il est fixé á un soutien. Des sa base, il 
se divise en longues branches flagelliformes, prenant diverses 
directions, glabres, vertes, et sans aiguillons. Les feuilles se 
composent de trois, le plus souvent de cinq ou de sept folióles 
ovales-elliptiques, luisantes sur les deux faces , finement et 
simplement dentées, chaqué dent surmontée dun poil glandu- 
leux; elles sont portees par un pétiole glabre en-dessus, recou- 
vert en-dessous de poils mous et couchés qui s étendent jusques 
sur les nervures des feuilles : á sa base sont deux stipules 
distinctes, sétacées, velues et pointues au sommet; ces organes 
se flétrissent et se détachent promptement, car on ne les aper- 
coit qu’á la base des feuilles des jeunes pousses. Les fleurs, de 
petite dimensión, d’une odeur suave et penetrante, analogue 
á celle que donne la violette de Parme, naissent á Fextrémité 
des ramuscules qui croissent le long des branches principales. 
Les pédoncules qui les soutiennent, longs de quinze á vingt 
lignes, sont reunís á leur base, au nombre de dix, quinze ou 
vingt, en une ombelle simple semblable á celle de la Primevere. 
Chacun de ces pédoncules est privé de bractées particuliéres, 










































































































































































































































